Direktoren der Ilmenauer Porzellanfabrik AG: 
> 1871 bis 1874 = Gottlob Morgenroth 
> 1874 bis 1902 = Julius Hering 

> 1902 bis 1923 = Theodor Albrecht 

> 1923 bis 1929 = Max Steger 

> 1929 bis 1934 = Max Pfeffer 

> 1934 bis 1955 = Emil Lentner 


